


Brasileiro. De olho na Copa do Brasil, Galo deve receber o Athletico-PR com time misto. pagmax 


SEEDISS) 


R$3,00 won otampo.com br Belo Horizonte Ano 25 - mero 8995 - Sábado, 3/7/2024 















FIMDECICLO 
Futebol feminino saí, 
Marta pede apoio 


MEDALHA CERTA 
Boxeador brasileiro 










Abner Teixeira valàs 
semiinsicegsane | pede para sair 
pelo menos Situação do reinado ficou ii 
bronze. Como ele pediu demissão apóso 
COLUNISTA eis empate por 232 como Londrina, à 
BRUNO VOLOCH Pignazo Raposa pode contratar novo téc. 
Reprise indigesta Lunemburgo é o favorito pág 2o 
a 


Cruzeiro faz o 9º 
jogo sem vencer, 
etécnico Mozart 





Avaliação. Administração do país é ruim ou muito ruim para 44,29%; no Estado, percentual negativo é de 17% 


Gestão Zema é aprovada por 
43,7%, e Bolsonaro, por 30,1% 


Maneira comoo governador administra é bem vista por 62,4% dos entrevistados em pesquisa 


Pesquisa Datatempo/CP2 
eselaque aedminisraçõodoEs- 
tado pelo govemador RomeuZe- 
ma (Nono) desfruta da aprova 


code 43,76 dos leitores Ama 
peacmemoeke administra eua 






(49.56) tem expectativa bo ou 
mo be pra o esto mundo 
to Na cera era a pão Ho 
sono (sem pardo aco. 


mo ba ou muto Do por 30,196. Quase um terço dos envia 
O tdo como o presidente am En: 

nisra n ace por 

35,6% por 59,3% 








Trabalhador a pé 
FALTA ÔNIBUS PARA ç 
QUEM SAITARDE DO = a 
SERVIÇONACAPITAL. , 


Novo turno 
BHTERÁVACINAÇÃO 
ÂNOITE, ATÉ AS 20H, 
APARTIRDESEGUNDA. 





COLUNISTA 
LAURA MEDIOLI 


De prosa com 


minhamãe  pighaas 












= Temperaturas baixas 





Rodovia da Morte 


Edital prevê que a 381 
só estará totalmente 
duplicada em 2042 


Caso não hoj crase prevê que obs 
ER sejam retomadasem 2024, TrechodeBHa 
Belo Oriente sera concluído em 201, e o de Belo 
OrenteaGovemodor Valadares em 2042 Página 








| Procura por vagas 
: Retomada da economia 
não é suficiente para 

reverter o desemprego 


Prod do IBGE 






FRIO SEM TRÉGUA 


castigam o campo ea 
cidade. Vento trouxe 
sensação térmica de 

-90C à madrugada de 








